D anske 78 matricer 


Dansk Columbia 


C 1 - 23 

1927 

X 1 - 12 (CX 12) , 


WC 24- 93 

1928 

WC 94 - 233, WCX 13-14 

1929 

WC 234 - 331 

1930 

WC 332 - 412 

1931 

WC 413-472 

1932 

WC 473 - 538 

1933 

C C 539 - 616 

1934 

C C 617- 693 

1935 

C C 694 - 788 

1936 

C C 789 - 921 

1937 

C C 922 - 1021 

1938 

C C 1028 - 1106 

1939 

C C 1107- 1142 

1940 

CC 1143- 1177 

1941 

CC 1178 - 1201, 


CCX 1 - 24 

1942 

C C 1202 - 1238 

1943 

C C 1239 - 1248 

1944 

C C 1249 - 1256 

1946 

CC 1257 - 1274 

1947 

CC 1275 - 1314 

1948 

C C 1315 - 1393 

1949 

C C 1394 - 1425 

1950 

C C 1426 - 1472 

1951 

C C 1473 - 1510 

1952 

C C 1511 - 1534 

1953 

C C 1535 - 1584 

1954 

C C 1585 - 1651 

1955 

C C 1652 - 1704 

1956 

C C 1705 - 

1957 

CC 

1958 

Berlin: 


WC 290-299 

1930 15/9 

WC 300-331 Khvn? 


WC 332-341 

1931 21/1 

WC 342-351 

11 16/3 


WC 352-363 Khvn? 


WC 364-371 

11 26/8 

WC 372-383 

" 27/8 

WC 384- 385 

" ? 

WC 386-389 

" 27/10 

WC 390 

" 28/10 

WC 391 

11 27/10 

WC 392 - 395 

" 28/10 

WC 396 

11 2/11 

WC 397 - 404 

11 26/11 

WC 405 - 412 

" 16/12 

WC 413-420 

1932 30/1 

WC 421 - 428 

" 26/3 


HELIOFON, CORONA, 
EKKO, SCHOU,TONO 

152.000 - 152.057 1936 l.feb. - nov. 
152.099 - 152.119 1937 aug.-19.okt. 
152.133 - 152.134 1938 
152.282 - 152.308 1939 21.jan-3.marts 

HMV 


C S matricer 


1 - 111 

1934 

112- 286 

1935 

287- 509 

1936 

510- 788 

1937 

789 - 1099 

1938 

1100 - 1583 

1939 

1584 - 1834 

1940 

1835 - 2011 

1941 

2012 - 2238 

1942 

2239 - 2395 

1943 

2396 - 2466 

1944 

2467 - 2470 

1945 

2471 - 2516 

1946 

2517-2557 

1947 

2558 - 2600 

1948 

2601 - 2728 

1949 


729 - 2913 

1950 

314-3123 

1951 

3124 - 3268 

1952 

3269 - 3403 

1953 

3404 - 3578 

1954 

3570 - 3688 

1955 

3689 - 3752 

1956 

ODEON 


Kpo matricer 


2054 - 2062 

1933 

2107-2155 

1934 

2160 - 2226 

1935 

2231 - 2243 

1936 

2245 - 2256 

1937 

3024 - 3031 

1935 

3047 - 3156 

1936 

3239 - 3248 

1937 

3265 - 3268 

1938 

3375 - 3419 

1939 

3514 - 3754 

1940 

3755 - 3939 

1941 

3940 - 4207 

1942 

4208 - 4407 

1943 

4408 - 4415 

1943 eller 1944 

4416 - 4498 

1944 

4499 - 4501 

1944 el ler 1945 

4502 - 4567 

1945 /1946 

4568 - 4583 

1947 

4584 - 4660 

1948 

4661 - 4696 

1949 

4697 - 4745 

1950 

4746 - 4827 

1951 

4828 - 4900 

1952 

4903 - 5025 

1953 

5026 - 5160 

1954 

5161 - 5258 

1955 

5259 - 5338 

1956 


Oplysninger fra Henning Trab, 
Statsbiblioteket, 
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PHILIPS 

A A 00.764 1955 

A A 06.057 1955 

A A 06.060 1955 

A A 06.064 - 06.065 1955 

A A 09.800 - 09,801 1954 

A A 55.000 - 55.012 1952 

A A 55.013 - 55.027 1953 

A A 55.028 - 55.048 1954 

A A 55.049 - 55.075 1955 

A A 55.076 - 55.112 1956 

A A 55.113 - 55.147 1957 

A A 55.148 - 55.177 1958 

A A 55.178 - 55.193 1959 

A A 55.700 - 55.706 1954 

A A 56.001 - 56.002 1952 

A A 56.008 1952 

A A 56.101 - 56.132 1954 

A A 56.133 - 56.152 1955 

A A 56.153 - 56.161 1956 

A A 56.500 - 56.502 1952 

A A 56.509 - 56.510 1953 

AA - 421.169 1955 

A A 421.170 - 421.181 1956 

A A 421.182 - 421.199 1957 

A A 427,900 - 427.907 1958 

A A 427.908 - 427.943 1959 


U dskrevet for Statens A rkiv af Philips 
protokollerv/B, HaugaardJeppesen. 

POLYPHON 


ar 716 - 854 1920/21 

ar 855 - 884 1921 

ar 2202 - 2763 1923 

ar 4702 - 4761 1926 

ar 4762 - 4798 1927 

as 313 - 316 1920/21 


Oplysninger fra Henning Trab, 
Statsbiblioteket, 


as 317- 322 

1921 

as 2015 - 2036 

1922 

at 2339 - 2355 

1926 

ax 1786 - 2191 

1924/25 

ax 2400 - 2532 

1926 

ax 3011 - 3051 

1927 

az 583 - 705 

1924/25 

bd 1308 - 1354 

1928 

bf 801 - 872 

1928 

br 2030 - 2171 

1929 

br 2656 - 3091 

1930 

br 3716 - 4032 

1931 

br 4489-4946 

1932 

br 4988 - 5490 

1933 

br 5544 - 5578 

1934 

bs 343 - 346 

1929 

bs458 - 560 

1933 

ep 33- 38 

1929 

ep 63 - 86 

1930 

ep 87 - 88 

1931 

ep 89 - 98 

1932 

ep 99-105 

1933 

ep 107 -108 

1934 

G nom 1 - 14 

1934 

hdk 173- 280 

1935 

hdk 281- 526 

1936 

hdk 527 - 766 

1937 

hdk 767 - 1042 

1938 

hdk 1043 - 1279 

1939 

hdk 1280 - 1533 

1940 

hdk 1534 - 1809 

1941 

hdk 1810 - 2075 

1942 

hdk 2076 - 2227 

1943 

hdk 2228 - 2324 

1944 

hdk 2325 - 2382 

1945 

hdk 2383 - 2479 

1946 

hdk 2480 - 2537 

1947 

hdk 2538 - 2630 

1948 

hdk 2631 - 2741 

1949 

hdk 2742 - 2904 

1950 

hdk 2905 - 3081 

1951 


hdk 3082 - 3264 

1952 

hdk 3265 - 3569 

1953 

hdk 3570 - 3807 

1954 

hdk 3808 - 4076 

1955 

hdk 4077 - 4237 

1956 

hdk 4238-4444 

1957 

hdk4445- 

1958 

hn(k) 1 - 80 

1934 

hpkl-65 

1934 

hpkd & hpk 66 -172 

1935 

hrl- 24 

1934 

hrk 301 - 337 

1934 

kp 26- 31 

1926 

kp 117-122 

1927 

lp 253 - 254 

1927 

nopk 1- 9 

1934 

op 36-41 

1928 

TONO 

1940 

1000 - 1199 

1941 

1200 - 1490 

1942 

1491 - 1855 

1943 

1856 - 2241 

1944 

2242 - 2546 

1945 

2547-2737 

1946 

2738 - 2941 

1947 

2942 - 3172 

1948 

3173 - 3398 

1949 

3399 - 3598 

1950 

3599 - 3877 

1951 

3874 - 4174 

1952 

4135 - 4455 

1953 

4456 - 4717 

1954 

4718 - 5026 

1955 

5027-5223 

1956 

5224 - 5363 
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